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FTC Tar, mg/cigt. 

1.3 

6.3 

7.6 

12.8 

15.3 

18.5 

17.1 

17.9 

Stdev 

0.3 

0.4 

0.3 

0.7 

0.6 

0.8 

0.5 

0.7 

TPM, mg/cigt. 

1.6 

7.4 

9.1 

16.6 

19.6 

23.2 

22.4 

23.4 

Stdev. 

0.3 

0.5 

0.3 

1.2 

0.6 

o.e 

1.0 

1.0 

Nicotine, mg/cigt 

0.15 

0.58 

0.62 

1.00 

1.11 

1.54 

1.19 

1.23 

Stdev. 

0.01 

0.02 

0.02 

0.05 

0.02 

0.03 

0.04 

0.04 

Water, mg/cigt. 

0.16 

0.57 

0.88 

2.79 

3.12 

3.13 

4.08 

4.30 

Stdev. 

0.02 

0.05 

0.06 

0.47 

0.31 

0.20 

0.57 

0.42 

Puff/Cigt. 

6.9 

7.9 

7.3 

7.9 

8.9 

9.1 

9.1 

9.2 

Stdev. 

0.15 

0.25 

0.18 

0.24 

0.21 

0.36 

0.17 

0.22 

CO, mg/cigt. 

1.4 

6.7 

7.4 

10.5 

12.5 

17.4 

16.4 

15.8 

Stdev 

0.76 

0.12 

0.30 

0.63 

0.41 

0.63 

0.28 

0.65 
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